vnpli. 
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b Mrtericc magnce triincus inibi refedlus , ubi primum fub fepto tranfuerfo in peritonei 
tudinemfrtur. 

h Radices arteriartim pice mej 'enter io CT infiriori membrane omenti digeruntur . 

/ Vtncc ping item dextri renis tunicam petentis principiunu 
m Vena cr artcria dextro reni ferofum fanguinem deducentes . 
n V ena cr arteria finijlro reni in ferofftnguinis dudhi fmulantes . 

0 Vence in pinguem fnifri renis tunicam excurrentis origo . 

( jq Meatus urittam erenibus in ueficce amplitudinem deport antes. 

r Meatuum urinam ueficce deducentium in ueficam infer do. a c in dextra quidem effigi t ori n . 
indican tur, qua bi meatus in ueficam pertinent, c T membranei procejjus quop bis orifcJf' 
fdli.in finiflra autem effigie fedes indie atur, qua illi meatus primum ueficce applantantur . 
t Seminalis uetia dextra. 

u Ruberculumfeu protuberans femtnalis uence dextri lateris principium. 
x JR ena feminalis finiflrum petens teflem. 
a Seminalium arteriarum ex magnet arterict caudice initia. 

Surculorum radices quos uence feminales peritonceo offerunt, qua illi fecundum lumborum ra 
gionern committuntur. 

JR ena: artericef feminalium coitus commixdoue, cr uaricof corporis initium. 

1 JR ence cr ar ter ice Jeminalium ad teflem infertiofeu uaricofi corporis bafs. 

£ Tefis intimo ipfius inuolucro adhuc obtedlus. 

H P rincipium uafis femen a telle defer ends. 

8 Defcenfus uafs femen defer ends fecundum pofleriorem teflis regionem. 
i Locus quo deferens femen uas rurfus fecundum teflis bumiliora furJwnfrtur,neCp ampliustt 
fi connafcitur,utificiebat ab uper 8 ad i. 

k Sedes defer ends femen uafis, ubi primum nerui modo citra ornnem reuoludonem Jfiram'uefur / 
fumproperat. 

A Mac fede femen deferens uas ad pofleriorem regionem uence acarterice feminaliuih refexum, 
inperitoncei amplitudinem contendit . 

pi Dextri femen def rends uafis cunt finijlro coitus, propter ueficce ceruicis initium. 
v JRefica,quce in dextra effigie priuadm adaperta efl,ipfius commonfl rails cauitatem. 

| Glandulofum corpus uaforum femen defer endum infertionem excipiens,ac in dextra ffigk Iq 
ga feflione ad meatus ufp urinarij amplitudinem diffeflum. 

0 <Mmplitudo cauitasf ceruicis ueficce ^in quam uafa femen deferenda infertionem ntoliuntur. 
q Mufculus ueficce ceruicem ambiens, ac urince excredoni preef Jilts . 
j CT r Duo P cncm podfimiim conflituenda organa . 

v JR ence ac item arterice penem c critic emf uefece accedentes. 

q Sedes notatur meatus urince feminif communis, quee reliquo ipfus dudlu amplior in penis fin 

deuifitur. 
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character urn Index. 

FIG JR ReM' fequentem paginam occupant emuliebris corporis truncus bumi fntusex 
primitur, cuius peritonceum und cum abdominis mufculis adapertum efl,ac in latera ( utiint li- 
fe candum ft) r eflexum. Deinde intefina omnia a mefenterio prcefecuimus,reflo inteflino ad 
buc in cor pore reliflofimul cunt integro mefenterio, cuius membranas hie aliqua ex parte inui 
cent diremimus,ut mefenterij natura oculis fubijeeretur. JR erum preefensfgura in hoepotifiti 
mum delineata efl,ut uteri cr ueficce pof turn ita ofenderet, quemadmodum in bac mulicre ute 
ro nobis nulla ex parte moto,is occurrit . Nulla enim bic ab utero diuulfa eft membrana ftl 
omnia integra ita hie uifuntur , quemadmodum in medio criter obefis mulieribus iam amotis in' 
tejlinis fee anti obuiam ueniunt. Mulieres namque adeo pin gues funt, ut Ion go etiam morbo ene 
catce cr macilendfimce , nullam uaforum fcricmQiifi mcmb ranis mutuo dirempds)oflendant. 
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dfi, C,D Veritoncei anteriorisfedis interior fuperfeies. 

E, E Mefenterij pars tenuia intefina dorfo connedlcns. 

F, F Ml t era mefenterij membrana notatur, ab altera quam G CT G iitfgniui diuulfa. JRtraq$ aiu 

G, G. tern membrana uaforum per mefenterium feriem, et glandular um uaforum difribudonibus in' 

terpofitarum naturam indicat , 

H, H Hac mefenterij parte colon intcfimim,qudre<Flo erat proximum,committebatur. 

I Hac mefenterij parte,coli intefini initium , feu ipfius cum tenuibus intefinis continuitas,dein 
ccecum quotp intefinum conffebant. 

K RcFlum intefinum inibi pra-fcSlum ubi colon defnit,qua fedes efl eregione connexus facri of 
ftscum infma lumborum uertebra. 

L Mnttrior uteri fitidi fedes, d qua nihil prorfus auulfum cernitur. 

M Dexter mulieris tefis. 

N Mulieris fnifer tefis. attp buius anterior pars bic tot a oculis fubijcitur,quum interim dextri 
tefis modica uideatur portiotidf ideo accidit,quod dextrum tefcm ita dclineauerimus, quern 
admodum uterque tefis membrana tegitur feminaria mulieris uafa deducente, atque aperito ^ 
nao natafinifrum uero tefem ilia membrana deteximus,qudd folius manus,nullo adhibito cul 
troft benefeio. Mcec namque membrana anteriori tefis fedi nulla ex parte adnafeitur, fed 
incumbit folum. 

0 J 0 Membrana d per it oner i dextra fede pronata,<(fy tefem dextrum und cum buius lateris fe ini' 
nalibus uafs,ac illis quee uteri eladorem fedem implicant uafs, dorfo committals , uterumf pa 
nter continens ,<& detiifs cum alterius lateris membrana f ecundam uteri tunicam confituens. 

* Hac m nuper dicla membrana carnecc ex cur run tfbrce, dextrum uteri confituentcs mufcuhu 
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